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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


No. C3/24113 (4)/2012/MCT. 17th January 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required 
for the Dept. of Neuro Surgery , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed, 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 6 / 2013. 

Name of equipment with Quantity - Bipolar Forceps — 
1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — ^ 420. 

Duplicate — " 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
21-2 -2013 , 2.30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22 -2-2013 , 2.30 p. m . 


- (2 ) 


Opening date and time of of tender — 22 - 2 - 2013, 
3 p. m . 


No. C3/ 24113( 5)/2012/ MCT. 


17th January 2013. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
Office on or before 10 -2 - 2013 at 3 p . m . No other forms 
of remittance will be accepted . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for Neuro Surgery 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 7/2013 . 

Name of equipment with Quantity — Electro 
Craniotome with Drill — 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 612 . 
Duplicate - 306 . 


-- തിരു വ ന ന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 6 / 2013. 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ബൈപോളാർ ഫോർസെപ്സ് - 
ഒരെണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - * 210 . 


Last date and time for sale of tender form 
21-2 -2013, 2.30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22 -2 -2013 , 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender — 22 -2 -2013 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 100 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 10 - 2 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21-2 -2013 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 - 2 - 2013 , 2.30 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 7 / 2013. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -2 - 2013, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 

സാ ധ ന ത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും - ഇല ക് ടിക് 
അ യ യ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക - 100 അ ധികമാ യി 

- കാനിടോടോം വിത്ത് ടിൽ ഒരെണ്ണം. 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

അസ്സൽ - 612 . 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- - 306. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 

സമയവും 21- 12 -2013, 2.30 മണി. 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 

- സമയവും 22 -2 - 2013 , 2.30 മണി. 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
10 - 2- 2013 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22- 2-2013 , 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

- 3 മണി. 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 

- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു - പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
പവ്യത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ- 840. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - - 420. 


പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറു 
ക 
10 -2 - 2013, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന വർ, മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കു 
ന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 2 - 2013 , 2.30 മണി. 


No. C3/24113 (6)/2012 / MCT. 17th January 2013. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Neuro Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had 
from this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 8/2013. 

Name of equipment with Quantity - Head lamp with 
cold light source - 2 Nos. 
| Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax): 

- Original - 840 . 

Duplicate — " 420 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -2- 2013, 
- 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 100) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 2 - 2013 -നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| (4) 


No . C3/24113 ( 7)/2012/ MCT. 


17th January 2013. 


Last date and time for sale of tender form 
21- 2- 2013, 2.30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22 -2 - 2013 , 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 22 -2 - 2013 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 10 - 2 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for the Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram under the Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed, as tender number and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram -695 011. 
Details can be had from this Office on working hours till 
3 .30 p . m . 
| Tender No . - 9/ 2013 

Name of equipment with Quantity - Radiolucent 
cervical retractor system — 1 No . 


Department — Neuro Surgery . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 2 ,100. 
Duplicate - - 1,050. 


Last date and time for sale of tender form 
21- 2-2013 , 2.30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22 - 2 -2013 , 2.30 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 8 / 2013. 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും ഹെഡ്മാസ് കോൾഡ് 
ലൈറ്റ് സോഴ്സ് 2 എണ്ണം. 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1050. 
Duplicate - 525. 


Date and time of opening of tender — 22 -2 - 2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 10 - 2 -2013. No other forms of remittance will 
be accepted. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോസർജറി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 9 / 2013. 


Last date and time for sale of tender form 
21 -2 -2013, 2.30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22 -2- 2013 , 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender 22- 2-2013 , 3 p . m. 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 10 - 2 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും റേഡിയോലൂസെന്റ് 
സെർവിക്കൽ റിട്രാക്ടർ സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ 2100. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1050. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 2 - 2013 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2 - 2013 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22- 2 - 2013, 
3 മണി. 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 10 / 2013. 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - സെൽഫ് റീറ്റയിനിംഗ് 
ബൻ റിട്രാക്ടർ സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 2- 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2- 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 2- 2013, 
- 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോ 
ടൊപ്പം ( ° 50 ) അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണി 
ഓർ ഡറായി പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 10 - 2 - 2013, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു 
ള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖ 
പ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡ 
റുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീ 
സിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

( 5) 
No. C3/24113 (8)/2012/ MCT. 17th January 2013. 

Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed form are invited for the supply of the following 
items required for the Department of Neuro Surgery , 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed Tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p. m . - 

Tender No . - 10/2013 

Name of equipment with Quantity - Self retaining 
brain retractor system — 1 No. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 2 - 2013 , 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


( Sd .) 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Principal. 


RE - TENDER NOTICE 


ചെസ്റ്റ് സ്റ്റാന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 
ആഡൽറ്റ് സൈസ് 


2 എണ്ണം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ - 420. 
ശരിപകർപ്പ് - - 210. 


No . C8/20911/ 2012 / MCT. - 22nd January 2013. 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
Pro forma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head Radiodiagnosis 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
Tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Thiruvananthapuram - 695 011 . 
Details can be had from this Office on working hours till 
3 .30 p . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 2 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2 -2013 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -2 - 2013, 
3 മണി. 


Tender No . - 229/2012 
Details of Items Quantity 
Borium Sulphate 
Suspension 
(1 Liter) 

50 Bottles. 
Lead Divider 15 "x 6 " - - 5 Nos. 

- 12 " x 5 " - - 5 Nos. 
Chest Stand Standard Adult Size - 2 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 420 . 
Duplicate — 210 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 11 - 2 - 2013, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
21- 2 -2013, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22 -2 -2013 , 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender - 22 -2 -2013, 3 p . m . 


TENDER SCHEDULE 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 11- 2 - 2013. 
No other forms of remittance will be accepted . 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
റേഡിയോഡയാഗ്നോസിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
- pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala - non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 229 / 12 


അളവ് 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 
ബാരിയം സൾഫേറ്റ് 

സസ്പെൻഷൻ (1 ലിറ്റർ) 


50 ബോട്ടിൽ 


ലെഡ് ഡിവൈഡർ - 15 " x 6 " 

| 12 x 5 


5 എണ്ണം 
5 എണ്ണം 


- 


P 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
- 18 . More details can be had from this office on 

working time. 


- office on or before 25 -2 -2013 at 1 p . m . the due date 
mentioned in the schedule. Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 
on 25 -2 - 2013 at 2 . 30 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 25 - 2 - 2013, 11.30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 
അ ധികം മണിയോർ ഡറായി അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 
10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ 
വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 /1368 / 2013 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങ ൾ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം -8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 25 - 2 - 2013 , 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആ യ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം 25 - 2- 2013, 2.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


( Sd.) 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Principal. 


DETAILS OF EQUIPMENTS 


Item 


Name of equipment with 

Qty. (No.) 


Cost of 
tender form 


No . 


2,207 


1, 891 


315 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No. C3 /1368/13/ MCK . 

23rd January 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following equipments to Government Medical 
College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of Prescribed cost in cash or by money order till 25 - 2 - 2013 
at 11. 30 a . m . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of - 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. 03 / 1368/2013/MCK for the 
purchase of Various Equipments” addressed to “ The 
Principal, Medical College, Kottayam -8 ” should reach this 


2,521 


1 Video Duodenoscope with Video 

Processor & Ligh Source - 1 
2 C- arm Image Intensifier - 1 
3 Hydro Extractor Machine — 1 
4 Fully Automated Haematology 

Analyser-5 Part — 1 
5 Cytocentrifuge — 1 
6 Floor Cleaning Machine 3, 
7 Transport Ventilator - 1 
8 Battery Operated Power Drill 

-- with K - wire attachment _ 1 
9 Wirecutter - 6 


1 , 471 


420 


1,471 


1,261 


315 


TENDER NOTICE 


No . C3/1815 /13/ MCK. 23rd January 2013 . No. C2-570/2013/ MCTCR . 

| 16th January 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
purchase of 2 Nos. of Echo Machine with TEE probe to invited for the supply of following items required for 
Government Medical College, Kottayam. 

Medical College , Thrissur. 
Tender forms can be had from this office on payment 

Tender No. and Name of the Name of 
of - 9 , 455 in cash or by money order till 23 - 2 -2013 at No. Equipment with Approximate Cost Department 
11. a . m . No other modes of remittance will be entertained . 
Those who require tender forms by post, a sum of - 40 

1 123/ 2012 -13 / MCTCR TSH (Elisa) - 
- 4 , 80 ,000 

Biochemistry 
will be added towards postage charges . Money orders 
should reach this office at least 10 days prior to the 2 124/ 2012 -13/ MCTCR _ FT3 ( Elisa ) 
closing date of tender sales . Cost of tender forms will not - 4, 80 ,000 
be refunded . 

- 3 125/ 2012 - 13 / MCTCR - FT4 (Elisa ) - 
The duly signed tenders superscribed on the 

- 4,80, 000 
envelope as “ Tender No. C3 / 1815/ 2013 / MCK for the 
purchase of Echo Machine with TEE Probe” addressed to 

- 4 126/ 2012 -13 / MCTCR _ Troponin T 
“ The Principal, Government Medical College, Kottayam - 8 

- 4 ,50 , 000 
should reach this office on or before 23 -2-2013 at 1 p. m . 

5 127/ 2012 - 13 / MCTCR _ Troponin I 
Tenders received late will not be entertained. The duly 

- 4,80, 000 
received tenders will be opened at 23 - 2 - 2013 at 2 . 30 p . m . 
in the presence of the tenderers or their authorised 

6 128/2012 -13/ MCTCR - Reagent Kit 
representatives who may present at that time. 

- 4,00, 000 
Further details can be obtained from this office - 7 129 / 2012- 13/ MCTCR - Reagent Kit Oral & 
during working hours. The undersigned reserves the right 

- 1 , 00, 000 

Maxillofacial 
to reject any tender without assigning any reason . 

Surgery 
-- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്എക്കോ മെഷീൻ - 8 130 /2012 - 13 / MCTCR - Biological Kit 
വിത്ത് ടി. ഇ . ഇ . പാബ് - 2 എണ്ണം വാങ്ങുന്ന തി നായി - 1, 00, 000 

Microbiology 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

9 131 /2012 - 13 / MCTCR _ Various 
ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 9, 455 അടച്ച് ഓഫീസിൽ equipments - 2 ,00, 000 

Radiotherapy 
നിന്നും 23 - 2 - 2013, 11 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

Cost of tender form : 
പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അ ധികം 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ Original - 1, 050 for Sl . Nos. 1, 2 , 3, 5, - 945 for Sl. 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് - No . 4 - 840 for Sl. No. 6, and - 420 for others . 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 

- Duplicate - 525 for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , 5, - 473 for Sl. 
നൽകുന്നതല്ല. 

No. 4; - 420 for Sl. Nos. 6 and • 210 for others 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി3 / 1815 / 2013 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 

Date and time of closing of tender sale by 
എക്കോ മെഷീൻ വിത്ത് ടി. ഇ . ഇ . പ്രോബ്-2 എണ്ണം” എന്ന 

Money Order — 13-2 -2013 , 4 p . m . 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

Date and time of closing of tender sale by cash 
കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 23 - 2 - 2013 , 

20-2 -2013, 4 p. m . 
ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ 

Last date and time of receipt of sealed tender 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം 

21-2-2013, 1 p . m . 
ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 23 - 2 - 2013, 2.30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- Opening date and time of tender - 2 1- 2 - 2013, 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർ ഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 

2 .30 p . m . 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 

The tender forms and further details such as 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 

specification and general conditions etc . can be had from 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

the office of the Principal, Government Medical College, 
Government Medical College , 

( Sd.) Thrissur. Those who wish to get the tender form by post 
Kottayam . 

Principal. should send · 50 extra by Money Order towards postage 

for each tender. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


1 123 /2012 -13/ എം . സി . ടി. സി . ആർ. - TSH ( എലീസ ) 
4 , 80 , 000 

ബയോകെമിസ്ട്രി 
2 124/2012 -13/ എം . സി . ടി . സി. ആർ. -FT3 (എലീസ ) - 

- 4 ,80 , 000 
3 125/ 2012 -13/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. - FT4 ( എലീസ) - 

- 4 , 80 ,000 
4 126/2012 -13/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. - ട്രോപോനിൻ T 

4, 50 ,000 
- 5 127/ 2012 -13 / എം . സി . ടി . സി. ആർ. - ട്രോപോനിൻ - 

- 4 ,80, 000 


6 128/ 2012-13/ എം . സി. ടി . സി .ആർ. -- റീഏജന്റ് കിറ്റ് - 

- - 4 , 00 , 000 
7 129/2012-13/ എം . സി. ടി. സി.ആർ. - റീഏജന്റ് കിറ്റ് - 
- 1, 00 ,000 

- ഓറൽ & 
മാക്സിലോഫേഷ്യൽ 


സർജറി 


8 130/2012-13/ MCTCR - ബയോളജിക്കൽ മൈക്രോ 
കിറ്റ് - 1,00,000 

ബയോളജി 
9 131 /2012- 13 / MCTCR - വിവിധ 

ഉപകരണങ്ങൾ - 2,00 , 000 - റേഡിയോതെറാപ്പി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1, 2 , 3, 5 ഇവയ് ക്ക് - 1,050 , 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 945 , ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 840, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
420 . 


പകർപ്പ് - കമ നമ്പർ 1, 2 , 3, 5 ഇവയ് ക്ക് - 525 , 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 473, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 420, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


- 


210 . 


-- ദർഘാ സ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 13 - 2 - 2013, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 20- 2 - 2013, 4 മണി. 


- ദർ ഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 21- 2 -2013 , 1 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21 - 2 - 2013, 2.30 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അ ധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


